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Conversion Table - Usna, Amrta & Visa Naksatra Ghatiki to Sign Degree 


Usna Sign Deg. 


Ar.0r40'to03“20' 


Ar.25“33’to26“40’ 


At. 24=00'to 24=53 


Ta.01=20to03=20' 


Sc. 14=53'to 16.40' 


=00 to 03 


Sc. 21 =07 to 23=20' 


Sg. 00=13'to 01 =47' 


Ge. 01 =47'to 02 =40' 


Ge. 14=47'to 15"40' 


Cp. 01 =07 to 03=20' 


Le. 01 =40 to 03=20' 


Le. 12=00 to 12' 


Le. 23=07'to 24=00' 


Li. 03=07'to 04=00 


N aks hatra at a g[ ance 


AmrtaSign Deg. 

Visa Sign Deg. 

Visa Sign Deg. 

Li. 15=07'to 16=00' 

At. 11 =07'to 12=00' 

Li. 09=47'to 10=40' 

Li. 23=27’to 29=20' 

At. 14=40'to 15=33' 

Li. 23=07’to 24 =00' 

Sc. 09=33'to 10=25' 

Ta. 03=20 to 04=13' 

Sc. 05=33'to 06=26' 

Sc. 25 =07 to 26=00’ 

Ta. 10=53’to 11 =46' 

Sc. 19 =07 to 20 =00’ 

Sg. 09=47’to 10=40' 

Ta. 26=27’to 27=20’ 

Sg. 04=27'to 05=20’ 

Sg. 24=00'to 24 =53' 

Ge. 09=07’to 10=00' 

Sg. IS =40’to 19=33’ 

Cp. 06 =27to 07=20' 

Ge. 26=40'to 27=33’ 

Cp.01=07to02=00’ 

Cp., 17=33'to 18=26' 

Cn. 07=47'to 08=40' 

Cp.12=13'to 13=06' 

Aq. 00=53’to 01 =46' 

Cn. 23=47’to 24=40' 

Cp. 25=33'to 26=26' 

Aq.l6=00'to 16=53' 

Le. 06=40 to 07=33’ 

Aq. 10=40'toll =33' 

Aq. 28=53'to29=46' 

Le. 15 =33'to 16=26' 

Aq. 23=33'to 24=26' 

Pi. 14=00 to 14=53' 

Vi. 00=40’to 01 =33' 

Pi. 08=40 to 09 =33' 

Pi. 28=40 to 29=33’ 

Vi. 14=53'to 15=46' 

Pi. 23=20 to 24=13' 


Vi. 27=47'to 28=40' 









































